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PHONOLA RADIO - Mod. 624 - Gamma onde mcdie divisa: OM1 da 320 a 600 nt, OM2 da 190 a 350 m. Gamma cortc da 54 u 25 m, 
gamma cortiasime da 27 a 13 m. Media frequenza 470 kc/s. Potenza d’uscita 7,5 W. Conaumo 123 W. 
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